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X        Xse confondent sensiblement avec la valeur du même binôme correspondant au point G (j). Donc cette dernière sera la limite des deux autres et pourra leur être substituée. Or, on aura pour le point C, où les trois quantités r, u, v s'évanouissent simultanément,
